Mor RUDOLF 


ZCZEPANIEC 


- profesor gimnazjalny w Stalowej Woli 


przeżywszy lat 34, zmarł dnia 19 lutego 1942 roku w Krakowie. 


Pogrzeb odbył się dnia 21-go b. m. na cmentarzu rakowickim w Krakowie. 


O czym zawiadamia y 
rodzina. 


TMM ONO 


POG RZEBOWY A 


Kraków, ul. Grzegórzecka 7. — Telefon 141-05 i 102.48 


WEW a | 


Drukarnia Związkowa, Kraków, ul. Mikołajska 13. 


